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NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC i DZIADZIUS 


przeżywszy lat 66, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 1 stycznia 1973 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w sobotę dnia 6-go bm. o godzinie 13.15, o czym zawiadamiają w głębokim smutku 
i żalu pogrążeni: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZEK i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 20/73 — 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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